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近年 、 高 度 成長 期 に 建設 され た 建物 の 老朽 化 が 進み 、 各 地 で リフ ォ ー ム 工事 に 伴う 足場 で 
囲 われ た 建築 物 を よく 目 に する よう に な り ま し た 。 居住 者 が 生活 し て いる 状態 で 行わ れる こう し 


た 工事 で 昨今 問題 と な っ て いる の が 、 足 場 か ら の 不法 侵入 に よる 盗難 で す 。 普段 は 容易 に 近 


づく こと が 出来 な い 高 層 階 に も 、 足 場 を 利用 すれ ば 簡単 に 接近 する こと が 可能 で す 。 こ の た め 
足場 か ら の 侵入 に よる 盗難 事件 が 多く 発生 する よう に な り 、 建 築 ・ リ フォ ー ム 業界 で も 大 き な 問 
題 と な っ て お り ま す 。 

建築 用 足場 材 の 製造 販売 、 レ ンタ ル の アル イン コ で は 、 こ の 度 、 中 低層 構造 物 の 外部 メン 
テ ナ ン ス 工事 や リフ ォ ー ム に 伴い 足場 設置 時 に 問題 と な っ て いた 、 足 場 か ら の 居住 者 宅 へ の 
不法 侵入 に 対す る 警報 シス テム と し て 、 セ ン サ ー 及 び ワ イヤ レス を 使用 し た 警報 ・ 通 報 シ ステ 
ム [ 47/MCO と YE SYS7E 少 | を レン タル し 、 着 実に 設置 実績 を 伸ばし て お り ま す 。 

本 シス テム は 、 足 場 設置 時 に 作業 者 以外 の 侵入 が 有 っ た 場合 、 そ れ を 検知 し て 即座 に 警報 
を 発し 、 現 場 事務 所 や 担当 者 に 通報 する シス テム で す 。 これ まで 外部 メン テ ナ ン ス 工事 に お け 
る 盗難 に つい て 問題 視 さ れ て いた に も か か わら ず 、 こ れ と いっ た 積極 的 な 解決 策 が 無かっ た の 
が 現状 で す が 、 本 シス テム に より 、 よ り 確 実 な 犯罪 抑止 が 可能 と な り ま し た 。 
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較 シス テム の 特長 本 り 
@ 業 界 初 の 本 格 的 警報 シス テム で す 

@ 居 住 者 の 足場 へ の 不用 意 な 侵入 も 感知 、 事 故 防 止 に 役立ち ます 

@ 現 場 の 状況 に 応じ 、 フ レキ ン ブ ル な セッ ティ ング が 可能 

@ ワ イヤ レス シス テム で 、 配 線 不要 の 短 時 間 設置 が 可能 

@ 低 コス ト で 本 格 的 な 感知 ・ 警 報 ・ 通 報 シ ステ ム を 実現 

@ レ ンタ ル シ ス テム に より 維持 コス ト は 不要 

@ 作 業者 は 小型 (W52XH46XD14mm) の パス (発信 機 ) を 携帯 する だ け 
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パス (発信 機 ) 


園 パス を 所 持 し た 者 だ け 自 由 な 出入 り が 可能 


画 シス テム 構成 男 


メイ ン パ ネル (基地 局 ) 
現場 警報 シス テム の 中 枢 と な る の が この メイ ン パ ネル で す 。 チェ ッ 
カー か ら の 信号 を 感知 し 、 各 種 の 警報 、 連 絡 な ど を 行い ます 。 
@ デ ィ ス プレ イ 表 示 (メイ ン パ ネル 本 体 ) 
@ 警 報 機器 を 作動 させ る 。 (回 転 灯 、 サ イレ ン 、 メ ー ル 転送 機 ) 


パス (発信 機 ) 

現場 作業 員 、 関 係 者 に 携帯 し て いた だ く 本 シス テム の パス ポー 
ト で す 。 チェ ッ カ ー と 連絡 を と り 、 所 持 を 認識 させ る た め の ユ ニッ 
ト で す 。 


上 9W チェ ッ カ ー (セン サー) 

接近 する 人 間 を 感知 し て パス の 所 持 を 確認 。 非 所 持 な らち ら メ イン 
パネ ル に 信号 を 送り 、 侵 入 者 が ある こと を 知ら せる 、 目 (と EYE) の 
役目 を する ユニ ッ ト で す 。 


@ メ ー ル 転送 機 

メイ ン パ ネル で 受信 し た 信号 を あら か じ め 登 録 さ れ た 携帯 電 
話 に メー ル 送 信 し ます 。 

@ 中 継 機 ( レ ビー ター) 

建物 が 何 棟 に も 分 か れ て いる 場合 等 、 中 継手 を 利用 する こ 
と に よっ て 確実 に メイ ン パ ネル で 受信 する 事 が 出来 ます 。 

「 アナ ウン スシ ー ト (大 <1 間 X3 間 サイ ズ 〉 ・ 小 < 状 生 金網 サイ ズ 〉 ) 
- g oO PESS7ml 計 警報 シス テム を 設置 し て いる こと を 知ら せる シー ト で す 。 ンー 
ーーー ト は 視覚 的 に も 犯罪 抑止 力 に つなが り ま す 。 


還 シス テム の 招 要 回 
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メー ル 転 送 機 


共同 廊下 側 


(オプ ショ シソ 


@ 現場 事務 所 


パス (発信 機 ) を 持っ て いる 人 パス (発信 機 ) を 持っ て いな い 人 
@ 菅 理事 務 所 


A//MCO EYE SYS7E/7 は 、| パス 」 を 所 持 し た 作業 員 に は 反応 せ ず 、 パ 
ス (発信 機 ) を 所 持 し な い 者 に だ け 反 応 し 、 無 許可 侵入 者 が ある こと を 現場 


事務 所 や 管理 事務 所 に 設置 し た [メイン パネ ル 」 に 通報 し 、 警 報 を 鳴ら し た り 、 


ン パ ネル 不 宮 者 が 侵入 し た 際 に 各 チ ェ ッ カー の 背 号 
メイ ン バ ネ ル な メイ ン パ ネル に 表示 され 、 不 審 者 が どこ の 


回 転 灯 な ど を 点灯 させ る 仮設 足場 用 侵入 警報 シス テム で す 。 
※ チェ ッ カ ー の 数 量 は 、 現 場 の 状況 に 合わ せ て 変わ り ま す 。 (基地 局 ) 場所 を 通過 し た の か が ひと 目 で わか る よう に な っ 
て いま す 。 


メイ ン パ ネル 無 許 可 侵入 者 


許可 者 


4//WCO と YE SYS7E// は 、 パ ス (発信 機 ) を 所 持 し て いる か 、 い な いか を 
感知 し て 作動 する 侵入 警報 シス テム で す 。 


メー ル 転 送 機 (オプ ショ ン ) 
(オプ ショ ン ) 


※ 無 許可 の 侵入 者 を 防ぐ な ど 現 場 に お ける 安全 お よび 保安 を 確保 する こと を 目的 と し て 設置 され る も の で あり 、 現 場 へ の 無 許 可 侵入 な どの 防止 効果 を 保証 する も の で は ご ざい ませ ん 。 
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